Mor Inż. HENRYK 


SCH 


najukochañszy mąż i ojciec 


przeżywszy lat 53, zmarł nagle 
dnia 23 października 1964 r. 


Wyprowadzenie zwłok z! domu przed- 

pogrzebowego na cmentarzu rakowic- 

kim na miejsce wiecznego spoczynku 

nastąpi w poniedziałek 26 bm. o godz. 12, 

o czym zawiadamiają w głębokim 
smutku pogrążeni: 


żona i córka. 
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